OKI 


MC852dn/MC862dn/MC862dn-T 

ユーザーズマニュアルの訂正について 


この度は、沖データ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 
MC852dn/MC862dn/MC862dn-T ユーザーズマニュアル（とことん使いこなそう 
便利な機能/本体の設定編）に誤りがありました。 

謹んでお詫びするとともに、以下のように訂正させていただきます。 

•391 ページ「スキヤナー部仕様」について 


【誤】 


【正】 


ユニット寿命 

原稿台：5年または300,000回スキャン 

ADF :5年または120,000ページスキャン 

(80,000 ベージスキャン後に給紙□—ラとノ くッドを交換した場合） 




ユニット寿命 原稿台：5年または300,000回スキャン 


ADF :5年または400,000ページスキヤン 

(50,000 ページスキヤンごとにノ くッド交換、 

100,000ページスキャンごとに給紙□—ラを交換した場合) 


Ni-MH 


この装置はニッケル水素電池を使用しています。 

このマークはニッケル水素電池を示すリサイクルマークです。 
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